Stanistaw Krzywdzinski 


pensyonowany maszynista C. k. kolei Karola Ludwika, 


Obywatel miasta Krakowa, 


przezywszy lat 63, opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 7 Marca 1885 roku 
o godzinie 11 rano zasnał w Panu. 
W smutku pogrążona żona z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 


i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 13 na Pędzichowie w Piątek 
dnia 9 Marca o godz. 4 popołudniu wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Sobotę dnia 10 Marca b, r. o godz, 10 rano w Kościele OO. Reformatow. 


